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Rioolverordening gemeente Oegstgeest 

De raad van de gemeente Oegstgeest; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015; 

gelet op de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de wet Milieubeheer, de Waterwet, 
de lozingsbesluiten en de normering NEN 3215 een samenhangend geheel van regels ontstaan voor 
aansluiten en lozingen 

besluit: vast te stellen de 

Rioolverordening gemeente Oegstgeest 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. Aansluitleiding Combinatie van perceelaansluitleiding en/of ontstoppingsstuk en/of terreinleiding, 
waarbij wordt verstaan onder: 

a. Perceelaansluitleiding: het deel van de aansluitleiding vanaf de perceelsgrens/ontstoppings- 
stuk tot aan het aansluitpunt op het openbare riool; 

b. Ontstoppingsstuk: voorziening die toegang geeft tot het inwendige van een leiding en 
waarmee beheer en onderhoud van de leiding van binnenuit mogelijk wordt; 

c. Terreinleiding: Deel van de aansluitleiding vanaf het gebouw tot aan de perceelsgrens/ont- 
stoppingsstuk; 

d. Aansluitpunt: het punt waar de perceelaansluitleiding aansluit op het openbare riool. Bij 
openbare vrijvervalriolering betreft dit de inlaat in de buis van het openbaar riool. Bij 
openbare drukriolering betreft dit de inlaat in de put van het drukrioolgemaal. 

2. Buitenriolering De afvoerleiding(en) met inbegrip van alle hulpstukken, stankafsluiters, zettings- 
constructies, ontlastputten en verbindingen tussen gebouwaansluiting en perceelgrens. 

3. Drukriool Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het 
transport door het riool plaats vindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk. 

4. Drukrioolgemaal De rioolput van de gemeente, waar de terreinleiding op loost en het afvalwater 
in het drukriool wordt gepompt. Dit gemaal kan niet het hemelwater afvoeren. 

5. Gebouwaansluiting De buiten het gebouw gelegen overgang van de gebouwriolering op de bui¬ 
tenriolering, gelegen op een afstand van maximaal 0,5 m vanaf het gebouw of zoveel korter dan 
een zettingsconstructie in de buitenriolering vereist. 

6. Gebouwriolering Stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, met inbegrip van alle 
hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen - voor zover geen deel 
uitmakend van lozingstoestellen - dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten een gebouw 
voor zover het aan het gebouw is bevestigd. 

7. Gebruiker De perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het perceel of de huurder die gebruik 
maakt van de aansluiting op het openbaar riool. 

8. Gemeente De gemeente Oegstgeest. 

9. Gemengd stelsel Het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater. 

10. Gescheiden stelsel Het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en 
een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater. 

11. Openbaar riool Buitenriolering zoals bedoeld in de NEN3215:2011 exclusief de aansluitleiding. 

12. Openbare buitenriolering De perceelaansluitleiding en het openbaar riool. 

13. Rechthebbende Degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een 
op de riolering aan te sluiten en/of aangesloten perceel. 

Artikel 2 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 

1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding 
wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het 
aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van 
een onjuist gebruik van het particuliere riool, in welk geval de kosten voor rekening van de 
rechthebbende of veroorzaker komen. 

2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: 

a. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstop¬ 
pingen in de aansluitleiding of het openbare riool veroorzaken; 

b. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie 
van de aansluitleiding, of het openbare riool aantasten; 
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c. het lozen van hemelwater en/of drainagewater op de drukriolering. 

3. De kosten voor het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de particuliere 
afvoerleiding (terreinleiding) zijn voor rekening van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat 
dat de noodzaaktot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbare riool. Dit geldt 
ook voor verzamelleidingen gelegen in particuliere grond, die aangelegd zijn ten behoeve van de 
gezamenlijke afvoer van twee of meer woningen. 

4. Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt dient de rechthebbende 
ervoor te zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten op een zodanig 
wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden. 

Artikel 3 Storingen 

1. Bij een verstopping, lekkage of een andere storing in de particuliere afvoerleiding onderzoekt de 
rechthebbende of gebruiker of het een storing betreft in de particuliere afvoerleiding (terreinleiding) 
of in de perceelaansluitleiding. Aan de perceelaansluitleiding mogen zonder voorafgaande toe¬ 
stemming van de gemeente onder geen enkele voorwaarde werkzaamheden worden uitgevoerd. 

2. Indien na het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat sprake is van een verstopping of 
storing in de perceelaansluitleiding of van een verstopping of storing als gevolg van inspoeling 
vanuit het openbare riool, neemt de rechthebbende of de gebruiker contact op met de gemeente 
voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. De ontstoppingsvoorziening moet 
vrijgehouden worden totdat deze werkzaamheden verricht zijn. Indien de rechthebbende of de 
gebruiker, zonder expliciete voorafgaande toestemming van de gemeente, zelf aan een derde 
opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening 
van die rechthebbende of gebruiker. 

3. Indien na het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een verstopping, 
lekkage, breuk of storing in de particuliere afvoerleiding dient de rechthebbende of gebruiker 
deze verstopping of storing zelf en voor eigen rekening, te verhelpen. 

4. Indien sprake is van een verstopping of storing als bedoeld in het tweede lid, dient de rechtheb¬ 
bende of gebruiker, voordat door de gemeente met de werkzaamheden wordt gestart, schriftelijk 
akkoord te gaan met de voorwaarde dat de kosten van de werkzaamheden aan de rechthebbende 
of gebruiker in rekening worden gebracht, indien blijkt dat deze kosten voor de rechthebbende 
of gebruiker zijn. 

Artikel 4 (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting 

1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbare riool aangesloten 
perceel, moet door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding 
worden getroffen dat verzanding van het openbare riool en de perceelaansluitleiding wordt 
voorkomen. 

2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven 
zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbare riool af te sluiten 
en de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen op de rechthebbende. 

3. Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende 
verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen. 

4. Indien het gebruik van een aansluiting van een particulier riool op de openbare riolering definitief 
wordt en/of is beëindigd, wordt de aansluiting voor rekening van de rechthebbende door de ge¬ 
meente verwijderd. 

Artikel 5 De aanvraag voor een aansluiting 

1. Een nieuwe aansluiting dan wel de wijziging van een bestaande aansluiting dient bij de gemeente 
te worden aangevraagd door de rechthebbende van het aan te sluiten respectievelijk aangesloten 
perceel. 

2. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting van het particulier riool op de open¬ 
bare riolering, als mede de in artikel 4 bedoelde verwijdering van een bestaande aansluiting, ge¬ 
schiedt- indien daarvoor werkzaamheden in de openbare weg noodzakelijk zijn - uitsluitend door 
of vanwege de gemeente en komt op basis van de werkelijke kosten geheel voor rekening van 
de rechthebbende. 

3. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting door of vanwege de gemeente vindt 
alleen plaats, indien het aan te sluiten particulier riool tot aan het aansluitpunt aanwezig is en 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 

4. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aanvraag worden de datum en de voorlopig begrote 
kosten van de uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting vastgesteld en aan de 
rechthebbende meegedeeld. Bij de vaststelling van het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mo¬ 
gelijk rekening gehouden met de door de rechthebbende geuite wensen. 

5. De gemeente gaat pas tot feitelijke uitvoering van de werkzaamheden over, nadat de voorlopige 
begrote kosten door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan en door de gemeente zijn 
ontvangen. 
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6. Nadat de werkzaamheden zijn verricht, worden de werkelijke kosten van uitvoering vastgesteld 
en vindt met de rechthebbende onder verrekening van de voorlopig begrote kosten een definitieve 
afrekening plaats. 

Artikel 6 Overgangsrecht 

1. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens 
de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van 
deze verordening van toepassing. 

2. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de gemeente 
en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten. 

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding 

'I. Deze verordening kan worden aangeduid als Rioolverordening gemeente Oegstgeest. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2015. 

, voorzitter 
, griffier 
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